N SPORE 


obywatel miasta Krakowa 


przeżywszy lat 61, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramen- 
tami zasnął w Panu dnia 3r października 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 99 przy ul. Świętokrzyskiej wprost na cmentarz 
nastąpi w niedzielę dnia 2 listopada b. r. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd 
stroskana żona 1 dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 7 listopada b. r. o godzinie 7 rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


